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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. Α.Ε. 6792 (1) 

Έγκριση Κανονισμού Λιμένα Καρπάθου Ν. Δωδεκανήσου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 


1. Τον Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Καρπάθου με το αρ. 3121/02/ 
1989 έγγραφό του και που αναφέρεται «στα μέτρα ασφαλείας κατά τις 
διενεργούμενες στις εγκαταστάσεις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
πετρελαιοειδών επικινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων 
αερίων χύμα, που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 338/83 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τού 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, στους Νομάρχες», αποφασίζουμε: 

α. Εγκρίνουμε τον ειδικό κανονισμό λιμένα Καρπάθου αριθ. 13/ 
18.4.89. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
ΑΡΙΘ. 13 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα- 
τάστααεις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141-157 
του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου Ναυτι¬ 
κού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας ΑΣ και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 93/Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 


της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και αντίστροφα. ^ 

Άρθρο 3 

Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 

α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα. 

β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισης του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε (αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΓ (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει. 

Τ) Τ ΤΡ« χημικά: 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 κωδικών ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 

δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδικών 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ- 
μοδίως με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
- σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων; 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 
Δ/Ξ. 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. 0 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα- 
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νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 


Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 


2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α' τάξεως ΕΝ με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α ή Β σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α’ τάξεως ΕΝ με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται τιυν τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

5) Υπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 


Άρθρο 4 

Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (ΟΗΕΟΚ ΕΙδΤ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 

Α ρχή· 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωση η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΚ ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΓ 5ΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΕ ΟΟΜΡΑΝΙΕδ 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΜΑΚΙΝΕ ΓΟΚΙΙΜ) και τή διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΚ ΑδδΟΟΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΡΟΚΤδ ΑΝϋ ΗΑΚΒΟΚδ), 
όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 

Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται· στη θάλασσα 
(5ΕΑ ΚΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΚ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 


Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Καρπάθου 
(ΦΕΚ 78β(85) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέματα 
που ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του. 


Άρθρο 8 
Τελικές δίατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 

μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεση του 
ανατίθεται στο Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 760 Α/ 
3.5.85). | 

2. Σε περιπτώσεις κρίσεως, ή πολέμου, οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 

νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. I 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού, την 
ημέρα δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Κάρπαθος, 18 Απριλίου 1989 


Ο Λιμενάρχης . 
ΑΝΘ/ΧΟΣ Λ.Σ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΧΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρόδος, 9 Μ'αΐου 1989 


Ο Νομάρχης 
I. ΜΑΧΛίΙΡΙΔΗΣ 


π αραρΙτημ Α 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 


Όνομα πλοίου:. 

Εγκατάσταση: . 

Λιμάνι:. 

Ημερομηνία Άφιξης: .... 
Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης: 
Είδος φορτίου:. 


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρω¬ 
θούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά Γ VI . Εάν μία ερώτηση 
δεν μπορεί να απαντηθεί καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθεί και να λη- 
φθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κά¬ 
ποια ερώτηση δεν είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να κατα- 
χωρηθεί στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο 
τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητός 
του, δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει 
δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για ση¬ 
μεία που δεν τον αφορούν. 

<□) - Η παρουσία αυτού του [συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη 
στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από 
το οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α >ίαι Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει 
τα παρακάτω: | 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είνίιι 
γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διε- 
νεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 
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ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά υγροποιημένα 
αέρια 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδε- 
μένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανά¬ 
γκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση με¬ 
ταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυ¬ 
τοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά 
η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει διαρκής 
επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατά- 
σταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα 
επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεϊ οι διαδικασίες 
για το χειρισμό του φορτίου των καυσί¬ 
μων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεϊ η διαδικασία δια¬ 
κοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς 
και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο 
πλοίο και στην εγκατάσταση και έτοιμοι 
για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες 
του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι 
και συνδεδεμένοι και όταν απαιτείται 
αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 
Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλει¬ 
σμένα κάι τα δοχεία ή πλαίσια απο¬ 
στράγγισης έχουν τοποθετηθεί καταλ¬ 
λήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην 
εγκατάσταση; 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις 
φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβα- 
νομένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρ- 
τωσης αν υπάρχει, έχουν απομονωθεί με 
τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θα¬ 
λάσσης και πλευρικών εξαγωγών όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και 
ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορ¬ 
τίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο 
σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 
Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμέ¬ 
νου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΓΙ 
υΗΓ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπο¬ 
μπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών 
ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδε¬ 
θεί από την πγή τροφοδοσίας; 

Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές 
πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 





Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαί¬ 


/ 




τησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 



Πλοίο 

Εγκ/ση 

Κώδικ. Παρατη¬ 
ρήσεις 

οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν 
προς ή πάνω από το κατάστρωμα δεξα¬ 
μενών; 

□ 

□ 


Ά 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλι¬ 






ματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 



□ 

□ 


θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα 
για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματι¬ 

□ 

□ 

□ 

□ 


σμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδε¬ 
θεί από την πηγή τροφοδοσίας; 

□ 

Π 

□ 

□ 

□ 

η 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονι¬ 
σμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονι¬ 

□ 

□ 


Γ 

σμοί για την χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονι¬ 

□ 

■ □ 


□ 

□ 


σμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα - 
θερμή επιφάνεια); 

Α27 Υπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης 

□ 

□ 

□ 

□ 

Α 

του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης ανά- 

γχης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο 

□ 

□ · 

□ 

□ 

Α 

πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνω¬ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Α 

σης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 
σης; 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξα- 

□ 

□ 

*\ 

□ 

□ 


σφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 

□ 





/ 

□ 

□ 


ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικ. Παρατη- 


υγρά χημικά χύμα 


ρήαεις 

□ 

□ 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δί¬ 
νουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επί¬ 
σης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο πι¬ 
στοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο 
έχει τον κατάλληλο σταθεροποιητή; 

□ 

□ 





□ 

□ 


Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο. 




εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστι¬ 


- 



□ 

□ 


κών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεϊ τα μέτρα αντι¬ 
μετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 

□ 

□ 



□ 

□ 


τυχαία επαφή του προσωπικού με το 
. φορτίο; 

□ 

□ 

□ 

□ 


Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός 



Α 

' αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται 
εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας του 
αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε 
καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 

□ 

□ Α 

□ 

□ 

□ 

□ 



□ 



μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού 
του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλ¬ 

□ 

□ 

□ 

□ 


ληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για 

□ 

'□· ' 

□ 

□ 


τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

□ 

□ 
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Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορ¬ 
τίου είναι κατασκευασμένοι από 
κατάλληλο υλικό, ανθεκτικό 
στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται 
με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα, 
σωληνογραμμών; 





□ 

□ 

□ 

□ Ρ 

ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου I 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα 
πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Ίλοίο 

I 

I 

Εγκ/ση Κώδικ. Παρατη¬ 
ρήσεις 


I 


ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι Πλοίο Εγχ/ση Κώδιχ. Παρατη- 

Υγροποιημένα αέρια χύμα ρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δί¬ 
νουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; 
Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει κά¬ 
ποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το 
φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθεροποι¬ 
ητή; 

Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι 
έτοιμο για χρήση; 

Γ3 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο 
εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστι¬ 
κών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Γ4 Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανο- 
ποιημένοι όπου απαιτείται; 

Γ5 Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια 
είναι σί καλή κατάσταση λειτουργίας; 
Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλι¬ 
στικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του 
πλοίου και είναι κλειστές οι παρακα- 
μπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ58) του δι¬ 
κτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου 
και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους 
υπεύθυνους του πλοίου και της εγκατά¬ 
στασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας 
τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή 
ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου εί¬ 
ναι ρυθμισμένος και συντονισμένος (κα- 
λιμπραρισμένος) για το είδος του φορ¬ 
τίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστό ρυθμισμένα και σε 
καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του 
φορτίου; 

Γ11 Τα συστήματα που διακόπτουν σε 
περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης 
γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων 
του πλοίου; 0 υπεύθυνος αξιωματικός 
του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για 
το σύστημα της εγκατάστασης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφο¬ 
ριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμο¬ 
κρασίες λειτουργίας των συστημάτων 
χειρισμού φορτίου; 


□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 


□ Α 

□ 

□ 

□ 

□ Α 

□ Α 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι 
αναγκαίοι φορητοί μετρητές πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; Έχουν 
ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της 

χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενι¬ 
στεί προ της χρήσης του ο μόνι¬ 
μος μετρητής περιεκτικότητας 
οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουρ¬ 
γία των γραφικών ενδεικτών 
περιεκτικότητας οξυγόνου και 
πίεσης αδρανούς αερίου στο σύ¬ 
στημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συνα¬ 
γερμοί προβλεπομένων' ορίων, 
περιεκτικότητας οξυγόνου, θερ¬ 
μοκρασίας παραγομένου αδρα¬ 
νούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις 
θερμοκρασίας παραγομένου 
αδρανούς, περιεκτικότητας οξυ¬ 
γόνου και πίεσης στο σύστημα 
διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύ¬ 
στημα αυτομάτου διακοπής των 
αντλιών φορτίου σε περίπτωση 
βλάβης του συστήματος, ή πα¬ 
ραγωγής αδρανούς αερίου κα¬ 
κής ποιότητας; Σε περίπτωση 
μη ύπαρξης αυτοματισμών 
υπάρχει κατάλληλη προς τούτο 
οργάνωση και ετοιμότητα πλη¬ 
ρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση 
στο σύστημα διανομής αδρανούς 
αερίου πριν από την λήψη με¬ 
τρήσεων και δειγμάτων μέχρι 
επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 


ι 

Πλοίο Εγχ/ση 


θα γίνουν εργασίες καθορισμού του Δ/Ξ 
κατά τη διάρκεια που αυτό παραμένει αγκυ¬ 
ροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/Όχι 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η 

εγκατάσταση; Ναι/Όχι Ναι/Όχι 


Διαγράψτε το ναι η όχι ανιάλογα 
ΔΗΛΩΣΗ 


Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και 
δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες 
για να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 
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Πλοίο 


Εγκατάσταση 


Όνομα . . 
Βαθμός . 
Υπογραφή 


Όνομα .. 
θέση . .. 
Υπογραφή 


Ωρα . . . 
Ημερομηνία 


Α ρ ρ β η (1 ϊ χ 

5ΗΙΡ/5ΗΟΚΕ 8ΑΓΕΤΥ ΟΗΕΟΚ ΕΙ8Τ 

δΗίρ’β Νβπιβ. 

Ββτΐδ. 

ϋαΐβ οί Ατπνβΐ. Ρογϊ:.... 

Οογ^ο Ιγρε.Τϊπιβ οί Αιτΐν&Ι. 


ίΝδτκυσποΝδ εοκ εομρεετιον 

Ιπ ογ 06Γ Ιο δε^ίη ιδβ ορβΓ3ΐίοη8 ΐΐ Ϊ8 ΓβςυίΓβά &11 ηιιββΐίοη Ιο δε 3η- 
8\νεΓε(1 βννίεπηβΐΐνεΐγ. 13 

Ι£ 3η αίΓίΓΓηαΙΐνε 3η8\νβτ ίδ ηοΐ ροββϊδίε, ιδβ τβββοη δδοαίά δε ρνεη 
αηά αβτεεπιεηΐ τεβεδεά υροη ΕρρΓορπαΙε ρτβοβυΐίοηδ Ιο δε Ιβδβη δε- 
1\νεεη ιδε βδϊρ βηεΙ ιδε Ιβπηίηβΐ. Ψδετε 8ηγ φίβδίϊοηδ ίβ ηοΐ εοηδίίΐ- 
βΓεά Ιο δε αρρδεαδίε α ηοίε Ιο Ιδβΐ είίεεί βδουΐά δε ίηδβτίβά ίη (δε τε- 
Γηβτδβ εοΐυιηη. 


Ιί ϊδ ενίάεηΐ ΐδβΐ ενειγ τεδροηβίδΐε ρετδοη \νδο δί§ηδ ιδε άεεΙβΓΒ- 
Ιΐοη 31 ιδε εηά οί ιδε εδεεδ δβΐ δ33 ιδε Γεβροηδΐδίδΐγ οη1γ ίοΓ ιδε Γιείά 
δϊδ εοπιρεΙεηεγ, ιδβΐ ΐδ Ιδε δδΐρ ογ βδοτε ΐηδίΕΐΙβΙίοη. I δρίΐε οί Ιδίβ οηε 
Οβη ΓΪδε ΓεπίΕΓδδ ογ ΓεβεΓνβΐίοηβ ίη Γιείάδ \νδίεδ 3Γε ηοΐ οί δίβ εοπιρε- 
Ιβηαγτη 8 

(I_I) — ιδε ρτεδεηεε οί Ιδίδ δγπιδο1 ίη ιδε εοΐιιηιηδ «δδίρ» 3ηά 

«Ιεπηίηαΐ» δκϋοβίεβ ΐδ&Ι εδεεδβ βΗβΙΙ δε εβιτίεά οαΐ δγ ιδε ρ8Γΐγ εοη- 
εβΓηεά. Τδε ρτεδεηεε οί ιδε ΙεΙΙετδ Α 3η<1 Ρ ϊη ΐδ εοδιιηη «Οοάε» ίηιδ- 
εβίεδ Ιδε ίο11ο\νίη§: 

> 

Α — ιδε ηιεηΐίοηεά ρτοεβίΙιΐΓβδ βηά ββτεεηιεηΐδ δδβΐΐ δε ίη \ντίΐίη§ 
Άηά δί§ηεά δγ δοΐδ ρβΓίίεδ.. 


Ρ — ίη ιδε 035ε οί 3 ηε^βΐϊνε ηηδννετ ιδε ορετβδοη βδβΐΐ ηοΐ δε οεγ- 
πεεί οιιΐ ινίΐδουί ιδε ρετπιίδβϊοη οί ιδε ΡογΙ ΑιιΐΚοπΙγ.. 


ΡΑΚΤ Α 

Βιιΐΐί Ιίφιίθδ-ΟεηβΓίΙ δδίρ Τεπηίηβΐ Οοόβ ΚεπίΕΓίίδ 


Α1 Ιδ ιδε δδίρ δβεαΓε1γ ιηοοΓβ<1? 

Α2 Αγ 6 βπΐ6Γ§βηεν ίονΑημ ννίτβδ οογ- 
Γβεΐ1γ ροδίΐίοηε(1? 

Α3 Ιβ ΐδβΓβ δ»ίε βεεβδδ δείκεεη δΗίρ 

3ηά δδθΓε? 

Α4 Ιδ ιδε δδίρ γοεΘυ (ο ιηονε αηεΙβΓ ίΐδ 
ο»η ρο\νεΓ? 

Α5 Ιδ ΐδετε &η βίίεείίνε άεεδ »3οδ ίη 
Βΐΐεηώηεε οη δοΕκ! &π<Ί εθεψίΕίε βυ- 
ρβΓνίδίοη οη ιδε ΙεπηίηΕΐ 2η(Ι οη ιδε 
βδίρ? 

Α6 Ιδ ιδε 3§τεε(Ι δδίρ/δδοκ: οοηοηου- 
ηίεαίίοη δγδΐεπι ορεκΙίνεΡ 
Α7 Η&νε ρΓοεεεΙϋΓεδ Γογ 03γ§ο, δυη- 
δεΓ 3η<1 ΒϋΙΙοδΙ δοηιΙΙίη^ δεεη 3ρ·εεά? 
Α8 Η33 ιδε εΓηβΓ^εηεν δδοί <)ο»η ρτο- 
οείίαΓε δεεη 3§τεε<1? 

Α9 Ατε ίΐΓβ δοβεδ 3ΐκΙ Γιτε Εβδίίηξ 
εςυίρπιεηΐ οη δοΕπΙ αηό Εδδοτε ροδί- 
Ιϊοηεθ 3η<1 Γ83(1γ ίοί ίηηηιείϋαίε αβε? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 


□ 

□ Α 

□ Α 

□ Α 

□ 


Α10 Ατε 03τ§ο &ηβ διιηδετ δοδεδ/ 
3ΠΠ3 ίη ξθθ(1 εοηεϋΐίοη &η(1 ρΓορετ1γ 
η§ 5 ε (1 δηό, νδετε ΕρρπφπΒίε, εετΙίΓι- 
εδίεδ εδεεδειΡ 

Α11 Ατε δουρρεΓδ ε£ΓεοΙίνε1γ ρ!υ§§β(Ι 
Βηθ 8ηρ Ιτ&γδ ίη ροδίΐίοη, δοΐδ οη 

δθ3Γ(1 2η(1 2δδθΓ6? 

Α12 Ατε υηυδεά εβΓ^ο 2η(1 δυηδεΓ 
εοηηεεδοηδ ίηεΐυώη^ (δε δίετη «Ιίβ- 
εδΕΓ^ε δηε, ίί Εΐΐεθ, δ!βηδε(1? 

Α13 Ατε 883 (1η ονετδοΕτιΙ θίδεδίτ^ε 
νοίνεδ, νδεη ηοΐ ίη ηβε, εΙοδβΗ οηθ 
Ι3δδε8? 

Α14 Ατε εΐΐ οεγ^ο 3η(1 δυηδετ Ιβηδ 
ΙΙΗβ ε)οδε<1? 

Α15 Ιδ ιδε 35τεε(1 Ιοηδ νεηΐίη^ δγ5ΐειη 
δείηζ ηδεθ? 

Α16 Ατε Ηαηεΐ Ιοτεδεδ οί 3ΐι αρρτονεό 
Ιγρε? 

Α17 Ατε ροΠαδΙε ΥΗΓ/ΙΙΗΓ 
Ιτδηδοείνετδ οί βη βρρτονεΕ 1γρε? 

Α18 Ατε ιδε δδίρ’β πιείη Γβείίο Ιτβηδ- 
ΓηίΙΙετ αεπΕίδ εΕτίδεά Εηό ΓΕ^ΕΓδ 
δ\νίΐεδε<1 ο£Ε? 

Α19 Ατε εΐεείτίε εηδίβδ Ιο ροτίεδίε 
εΙεεΙποΒΐ εηυίρηιεηΐ (ΙίδεοηηεοΙεό 
ίτοπι ρο«6Γ? 

Α20 Ατε εΙΙ εχίετη&ΐ 8 οογ3 επ 8 ροτίδ 
ίη Ιδε Εηιίίΐδδίρδ ΕεεοπιηκκίΕΐίοη 
ε1θ8ε3? 

Α21 Ατε εΙΙ εχίεπιβΐ 8 οογβ επ 8 ροτίβ 
ίη Ιδε εΓιογ ΕεεοπκχίΕΐίοη 1β3<1ίη§ οηΐο 
ογ ονεχίοοδίη^ ιδε Ιηηδ όεεδ ο1οδε(1? 
Α22 Ατε 3 Ϊγ εοηάίΐίοηίηζ ίηίΕδεδ 
ννδίοδ πΐΕγ ρετητίΐ ιδε εη1τγ οί οεγ^ο 
ΥΕ ρΟϋΓδ ε1θδε8? 

Α23 Ατβ ννίη<1θΛν-ΐγρβ ηίτ οοηΗϊΙϊοηίη^ 
υηίΐδ 8ίδεοηηεεΙε8? 

Α24 Ατε 3ηηοΙίίη§ ΓεφιίτεπιεηΙδ δείη& 
οδδετνβθΡ I 

Α25 Ατε ιδε ΓεφίίτεπιεηΙδ ίοτ ιδε ϋδε 
οί §ΕΐΙβγ επ 8 οίδετ οοοδίηξ ΕρρδΕηεεδ 
Ββίη§ οδδ6Γνε8? 

Α26 Ατε ηΕδεό δβδί ΓεφιδεπιεηΙδ δε- 
ίη§ οδδ8Γνε(1? 

Α27 Ιδ (δετε ρτονίβίοη Γογ 3η ειηεΓ- 
§εηεγ εδΟΕρε ρο8δίδίδΐγ? 

Α28 Ατε δηίίιείεηΐ ρεΓδοηηεΙ οη 
δοΕπΙ Εηθ ΕδδοΓε Ιο εΐεαΐ ννίΐΗ οη εηιετ- 
5 εηογ? 

Α29 Ατε εόεςυαίε ίηδυΐΗΐίη^ πιεοηδ 
ίη ρΐηεε ίη Ιδε δδίρ/δδοτβ εοπηεεΐίοη? 
Α30 Ηενε πιβΕδυΐΈβ δεεη Ιβδεη Ιο εη- 
δΐίΓε δαίίιείεηΐ ρηπιρτοοίη νεηΐίΐΕΐίοη? 


ΡΑΚΤ Β 

ΑόάίδοηΕΐ Οδεείίδ - Βυίδ δίςυίίΐ 
ΟδεπιίεΕίδ 


□ □ 

Π □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ Α 

□ □ 

□ η 

□ 

□ □ " 

□ □. 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ 

□ □ 
π □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ 


δδίρ ΤεπηίηΕΐ 0ο3ε ΚεηίΕτδδ 


Β1 Ιδ ίηίοΓπίΕδοη βν&ίίβδίβ ρνίη^ ιδε 
ηεεε88ΕΓγ 8 εΙε Γογ Ιδε 8Είε δοηϋΐίη^ οί 
ιδε οεγ§ο ίηεΐυόίη^, κδοτε ΕρρδεΕδΙε β 
ιηΕηυίΕΟΐιίΓε’δ ίηδίδίϋοη οετΙίΠε&Ιε? 
Β2 Ιδ δυίίΐείεηΐ επ 8 Βΐιίίβδίε ρΓΟίεε- 
ΐίνε εηυίρπιεηΐ (ίηε1υ(δη§ δείί- 
οοπίΕίηεά δτεαίδίη^ ΕρρΕΤΕΐϋδ) επ 8 
ρτοΐεεδνε ε1οΐδίη§ τεο^ν ίοτ ίηιπαεεϋ- 
Εΐε υδε? 


□ 

□ 


□ 

□ ' 
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Β3 Ατε εουηίεε ηνεβδυιβδ 


3§3Ηΐ8ΐ 3οείΒεη(3ΐ ρεεδοηβΐ 
εοηίβεί ννίΐΒ (Βε 03 γ§ο β§τεεΒ? 

□ 

□ 


Β4 Ιδ (Βε ε3τ§ο Β3ηΒ1ίη§ εβ(ε 
εοΓπρβίϋνΙβ ννίΐΒ (Βε βυΙοηιηΐίε 
δΒυ( Βόννη δγδίεπι ίί ίη υδε? 

□ 

□ 

Α 

Β5 Ατε 03τ§ο δγδίεπι §βυ§εδ 

3ηΒ ιΐβπτίδ εοιτεεΐΙγ βει βηΒ ίη 

3 §οοΒ οεΒεε? 

Β6 Ατε ροείβΒΙε νβρουε Βείεε- 
(ίοη ίηδίτυπνεηΐδ εεβΒίΙν βνβίΐβ- 

□ 

□ 


Βίε Γογ (Βε ρεοάυείδ ίο Βε 

Β3ηΒ1εΒ? 

Β7 Η35 ίηίοπη8(ίοη οη Βτε 

□ 

□ 


Γι§Β(ίη§ ηικΒί3 βηΒ ρεοεεΒυεεδ 

Βεεη εχεΒ&η§εΒ? 

□ 

□ 


Β8 Ατε (ΓΗηδίεΓ Ηοβεδ οί δυί(- 
βΒΙε Γηβίεείβΐ Γεδίδ(3ηεε (ο (Βε 
βεϋοη οί (Βε εβε§οεδ? 

□ 

□ 


Β9 Ιδ (Βε 03τ§ο Β3ηΒ1ίη§ Βε- 
ίη§ ρεείοπηεΒ ννίΐΒ (Βε 
ρεεπηβηεηΙ ίηδίβϋεΒ ρίρείίηε 

5γδ(εηΐ5? 

□ 

□ 

Ρ 

ΡΑΚΤ € 

ΑΒΒίΐίοηβΙ ΟΒεεΙίδ - ΒυίΗ ΕίςυείΐεΒ 
Οβδεδ 

5Βίρ 

Τεεπύηβΐ 

ΟοΒε ΚεεηβτΚδ 

01 Ιδ ίηίοΓίηβίίοη βναίΙ&ΒΙε §ίνίη§ (Βε 
ηεεε553τγ ΒβΙβ ίοΓ (Βε δβίε Β3ηΒ1ίη§ οί 
(Βε ε3τ§ο ίηε1υΒίη§, ν/Βειε βρρΙίεβΒΙε, 

3 ηνβηυίβείυεεε’δ ίηΒΒήϋοη εεείίίιεβίε’ 

□ 

□ 


02 Ιδ(Ηενν3ΐεε$ρΓ8γ δγδίεπι εεβάγ ίοε 
υδε? 

□ 

□ 


03 Ιδ δϋίΒείεηί βηΒ δυίΐβΒΙε ρεοίεο- 
(ίνε εηυίρηιβηΐ (ίηε1υΒίη§ δείί · εοη- 
ΙβίηεΒ ΒΓε3(Βίη§ βρρβεβίιΐδ) βηΒ ρεο- 
(εεΐίνε ε1ο(Βίη§ εεβάγ ίοΓ ίπυηεΒίβίε 
ιΐδε? 

□ 

□ 


04 Ατε νοίΒ δρβεεβ ρεορεεΙγ ίηεείεά 
ννΗεεε εεηυίεεΒΡ 

05 Ατε 311 Γεπιο(ε εοη(το! ναΐνβδ ίη 

□ 

□ 

□ 


ννοΗιίη§ οιάεΓ? 

06 Ατε 03 γ§ο (βηΒ δ3ίε(γ τεΐίεί νβίνεδ 
ΙίηεΒ υρ (ο (Βε δΒίρ’δ νεηΰη§ δγ5(βπι 
βηΒ βτε Βγ-ρ388εδ ε1οδεΒ? 

07 Ατε (Βε ιεςαίτεΒ 03Γ§ο ρυηιρδ βηΒ 
εοπιρΓεδδΟΓδ ίη §οοΒ ογΒογ, βηΒ Ββνε 
(Βε πιβχίηιυηι ννοάΒη§ ρΓεδδϋΓβδ Βεεη 
3§τεεΒ ΒεΙννεεη δΒίρ βηΒ δΒθΓε? 

Α 



□ 




□ 

□ 

08 Ιδ Γεϋςυεβσβίίοη οη Βοίΐ οίί εοη- 
(γοΙ εηυίρπιεηί ίη §οοΒ ογΒογ? 

□ 



09 Ιδ §3δ Βείεείίοη εςυίριηεηΐ δε( ίοΓ 
(Βε ε3Γ§ο, εβΙίΒΓβίεΒ βηΒ ίη §οοΒ ογ- 

άεΓ? 

□ 

□ 


010 Ατε 03 γ§ο δγ5ΐεπι §3υ§εδ βηΒ 
βίβπηδ εοπ·εο(1γ βει 3ηΒ ίη §οοΒ οπ1εΓ? 
011 Ατε εηιεΓ§εηεγ δΒαί Βοινη 8γδ- 
(εηΐδ ννθΓΐαη§ ρΓθρεάγ? 

012 ϋοεδ δΒοΓε Βηονν (Βε ε1θδίη§ Γ3(ε 
οί δΒίρ’δ βυΐοηαβίίε νβίνεβ; Βοεβ δΒίρ 
Ββνε δίηύΐβτ Βεοϋκ οί δΒοεε δγδ(εηι? 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

□ 

□ 

013 Ηβδ ίηίοιτη3(ίοη Βεεη εχεΒ3η§εΒ 
ΒεΙννεεη δΒίρ βηΒ δΒοεε οη ηιίηίπιυπι 
ννοεΙιίη§ ΙβΓτιρεεβΙικεδ οί (Βε 03ε§ο 5γδ- 
ίεεπ5? 

□ 

□ 

Α 


ΡΑΚΤ ϋ 


Ιηεεί §85 δγδ(εεη | 

5Βίρ Τεεεηίηβΐ ΟοΒε ΚεπιβεΒδ 


ϋΐ Ατε (Βε ηεεεδδβεγ ροείβΒΙε οχγ§εη 
βηβίγβεεδ εεδΒγ ίοΓ ϊπιιηείϋ&ΐβ υδβ? 
Ηβνε (Βεγ Βεεη ίεδίεΒ αη(1 β^υδίβε) Βε- 
ίοΓε ιΐδε? 

ϋ2 Η 35 ΐΗε ρεπηβηεηΐ οχγ§εη 
βηβίγζεε Βεεη βΒίυδίεΒ βηά ζεεοεΒ Βε- 
ίοεε ϋδε? 

ϋ3 Ηδδ ΐΒε §οο(1 ίιιηο(ίοηίη§ οί ΐΒε 
§Γ8ρδίε οχγ§βη βηβίγζεεδ βηΒ ίηεεί §85 
ρεεδδυεε §βυ§εδ Βεεη εΗεεΙίβίΙ ίηΐο (Βε 
ΒίδΙείΒυΐίοη δγ6(εηι? 
ϋ4 ΑεείΒεβίΒπηΒενίεεδίοΓίΒείοΓε- 
δεεβΒΙβ Ιίπιίΐδ οί (Βε οχν§εη βηβίγζεε, 
ΐΒε ΐεπιρεΓαίοτε οί ρεοΒυεεΒ ίηβεί §85 
3η(1 (Βε ρΓεδδϋΓΟ ίη ρεείεεί ίνιηεΐίοηίη§ 
εοηΒίίίοη? 

ϋ5 Ηβνε (Βε ίηΒίεβίίοηδ οί ϋιε (επη- 
ρεεβίυιε οί ρΓίκΙυοβά ιηβεί §35, οί ΐΒβ 
οχγ§εη εοηίεηΐ βηΒ ρεεδδυεε ίη (Βε Βίδ- 
ΙτίΒυΐίοη δγδίεηι/ίβηΐΐδ Ββεη εΒεε!ιεΒ? 
1)6 Ιδ (Βε βυ(οπΐ3ΐίε δΒυ( Βόννη δγδίεπι 
οί (Βε 03τ§0 ρυηιρδ ίη ρειίεεί ορεΓ3ΐίη§ 
εοηΒίΙίοη ίη εββε (ΒεΓε ίβ 3 ίβίΐυεε ογ 
ΐΗε ρεοΒυείίοη οί ροοε ψιβίίίγ ίηεεί 
§3δ? Ιη ε35ε (Βετε ίδ ηο βυΐοπιβίίοη, ίδ 
(Βε ετενν οε§3ηίζεΒ βηΒ εεβάγ Ιο βεί? 
ϋ7 Η 33 (Βε ρίβδδϋΓε ίη (Βε ίηεη §3δ 
ΒίδΙηΒυέοη δγδίεπι ΒίπυηίδΒεΒ Βείοεε 
(Βε ίβΙαη§ οί ιηεβδυεειηεηΐδ βηΒ δ8ηι- 
ρΐεδ (ο ρεπηίδδίΒΙε Ιίηύ(5? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


δΒίρ 


δΒοεε 


Ατε (βηΒ ε1ε&ηίη§ ορεεβίίοηδ ρΙβηηεΒ Β (Γ- 
ίη§ (Βε δΒίρ’δ 8θν 8ΐοη§δίΒε (Βε δΒοεε ίη- 
8(β1ΐ3ΐίοη?; Υεδ/Νο* 

Ιί δο, Ηβνε (Βε ροεί βυΐΗοείΐγ βηΒ ιεπηίηβΐ 
Βεεη ίηίοπηεΒ? I Υεδ/Νο* 


Υεδ/Νο* 


Όεΐείε Υεβ ογ Νο 35 βρροείώΐε 

ϋ Ε Ο ΕΑ Κ Α Τ I Ο Ν 

\^ε Ηβνε οΗεεΗβά, ννΗεεε βρρεορπβίε )οίη(1γ, (Βε ίίειηβ οη (Ηϊδ 
οΗεοΙί ΙΐβΙ, βηά Ηβνε ββίίδίϊεά οιίεδείνεδ (ΒβΙ (Ηβ βηΐτίβδ ννε Ηβνε πιβάε 
3τε εοιτεεί (ο (Ηε Ββδ( οί ουε Ηηοννίεάβε, βηά βτΓβηβεεηεηίβ Ηβνε Βεεη 
πιβάε (ο εβιτγ ουί εερείίίϊνβ εΗεεΙίδ βδ ηεεεδββεγ. 


Νβτηε .. 
Κβηΐι ... 
8ίη§β(ιΐΓε 


Γογ 3Ηίρ 


Γογ Τεεεηίηβΐ 


Νβηιε . . 
Ροδίΐίοη . 
δΐβηβίυεε 


Τίπιε 

ϋβ(ε 


Αριθ. Δ.Ε. 7287 


Έγκριση κανονισμού Λ 


( 2 ) 


ιμένα Λέρου Ν. Δωδεκάνησου. 


Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τον ειδικό κανονισμό του λιμένα Λέρου αριθ. 22/24.4.89, που 
μας έστειλε το Λιμεναρχείο Λέρου με το αρ. 3131/02/89 έγγραφό του 
και αναφέρεται στη «Συμπλήροόση άρθρου 66 του Γενικού Κανονισμού 
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Λιμένα». 

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 338/83 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, στους Νομάρχες», αποφασίζουμε: 

α. Εγκρίνουμε τον ειδικό κανονισμό λιμένα Λέρου αρ. 22/ 
24.4.89. 


ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΡΟΥ 

Αριθμ. 22 

Συμπλήρωση άρθρου 66 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Λέρου (ΦΕΚ 
457Β/12.5.78). 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΛΕΡΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέντος 
Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων Λι¬ 
μενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α'), συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141-157 
του ΝΔ 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού 
Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α'/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητος ΛΣ και σχέ¬ 
σεων προς τα αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 93 Α’), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1. 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, καθώς αυτή καθορί¬ 
ζεται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Στο άρθρο 66 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα ΛΕΡΟΥ (ΦΕΚ 
457Β/12.5.78) προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως: 

«4. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο Ια, επιτρέπεται 
η χορήγηση και μόνο των αιτουμένων ατομικών επαγγελματικών 
αδειών αλιείας σε άτομα με βεβαρυμένο ποινικό μητρώο, εφόσον από 
την τέλεση του ποινικού αδικήματος έχει παρέλθει τριετία για τα πλημε- 
λήμματα και δεκαετία για τα κακουργήματα και δεν είναι υπότροπα για 
τα συγκεκριμένα αδικήματα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο». 

Άρθρο 3 

Οι παραβάτες του παρόντος του οποίου η ισχύς αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η εκτέλεσή του ανατί¬ 
θεται στα Λιμενικά Όργανα, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες από 
την κείμενη νομοθεσία αστικές και ποινικές κυρώσεις, υπόκεινται και 
στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ΝΔ 187/73 (ΦΕΚ 261 Α'/73) με 
το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με το ΠΔ 207/85 (ΦΕΚ 760 Α'/3.5.85). 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού, την ημέρα δημοσίευ¬ 
σής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Λέρος, 24 Απριλίου 1989 

Ο Λιμενάρχης 
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΙΩΡΟΣ 
Πλωτάρχης Λ.Σ. 

Ρόδος, 9 Μαΐου 1989 

Ο Νομάρχης 

I. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ 

-φ- 

Αριθ. 31138/1988 (3) 

Κατάργηση του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 175 παρ, 6 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ/τος 76/ 
85), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις, του άρ¬ 
θρου 11 του Νόμου 1832/89 - ΦΕΚ 54/17.2.89 τ.Α', «τροποποίηση 
και συμπλήρωση της νομοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση, την απο¬ 
κέντρωση και άλλες διατάξεις». 

2. Την ΕΣ. 15432/22.6.84 απόφαση της Νομαρχίας Ιωαννίνων, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 449/5.7.84 (τ.Β') με την οποία συστή- 


θηκε το «Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων». 

3. Την 333/88 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ιω- 
αννιτών που έχει ληφθεί νομότυπα και αφορά την κατάργηση του Δημο¬ 
τικού Ωδείου του Δήμου Ιωαννιτών σαν ιδιαίτερου δημοτικού νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου, αποφασίζουμε: 

Καταργούμε το δημοτικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την 
επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων», επειδή οι δραστηριότητές του 
και οι σκοποί του περιλαμβάνονται πλέον στη δημοτική επιχείρηση με 
την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων», η οποία και συστήθηκε 
με τις 11/86 και 31/86 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου του δή¬ 
μου Ιωαννιτών, που εγκρίθηκαν με την 16468/86 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 401/ 
11.6.86 ΦΕΚ τ.Β’. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Ιωάννινα, 17 Μαΐου 1989 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Διευθυντής 

ΒΑΣ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

-♦- 

Αριθ. 31689/1988 (4) 

Κατάργηση Φιλαρμονικής Δήμου Ιωαννιτών. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 175 παρ. 6 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 76/85), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
11 του νόμου 1832/89-ΦΕΚ 54/17.2.89 τ.Α' «Τροποποίηση και συ¬ 
μπλήρωση της νομοθεσίας για την τοπική αυτ/ση την αποκέντρωση και 
άλλες διατάξεις». 

2. Την 42/4.3.53 απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου του Δήμου Ιω- 
αννιτών, που εγκρίθηκε με το από 23.7.1953 Β.Δ., το οποίο δημοσιεύ¬ 
θηκε στο αριθ. 200/3.8.53 ΦΕΚ (τ.Β') και η οποία απόφαση στη συνέ¬ 
χεια συμπληρώθηκε με την 94/16.5.63 όμοια του Δημοτικού Συμβου¬ 
λίου του Δήμου Ιωαννιτών, που εγκρίθηκε με το 466/15.8.63 Β.Δ. και 
το οποίο δημοσιεύθηκε στο αριθ. 132/3.9.63 ΦΕΚ (τ.Β'), σύμφωνα με 
τις οποίες αποφάσεις συστήθηκε ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
με την επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου Ιωαννιτών». 

3. Την 332/88 απόφαση του Δ.Σ; του Δήμου Ιωαννιτών που έχει 
ληφθεί νομότυπα και αφορά την κατάργηση του Δημοτικού Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Φιλαρμονική δήμου 
Ιωαννιτών», αποφασίζουμε: 

Καταργούμε το δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Φιλαρμονική 
Δήμου Ιωαννιτών», επειδή οι δραστηριότητές του και οι σκοποί περι¬ 
λαμβάνονται πλέον στη δημοτική επιχείρηση, με την επωνυμία «Πνευ¬ 
ματικό Κέντρο Ιωαννίνων», η οποία συστήθηκε με τις 11/86 και 
31/86 αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Ιωαννιτών, που εγκρίθηκαν με 
την 16468/86 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και η οποία από¬ 
φαση δημοσιεύθηκε στο αριθ. 401/11.6.86 ΦΕΚ (τ.Β’). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ιωάννινα, 17 Μαΐου 1989 


Ο Νομάρχης κ.α.α. 
Ο Διευθυντής 

Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 


♦ 


Αριθ. 9826 (5) 

Σύσταση Αναπτυξιακού Συνδέσμου της· 2ης Γεωγραφικής Ενότητας 
Κοινοτήτων Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας. 


Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 183 σε συνδιασμό με τις όμοιες των άρ¬ 
θρων 177 έως 183 του Π.Δ/τος 76/1985 «Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας». 

2. Την αριθμ. 61310/28.11.1986 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων «Χωρισμός των γεωγραφικών Ενοτήτων Νομού Μα-· 
γνήσιας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 924/31.12.1986 τ.Β'. 

3. Την σύμφωνη γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου που διατυπώ¬ 
θηκε στο από 12.5.1989 Πρακτικό του, για την υποχρεωτική συμμε- 


4232 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


τοχή των Κοινοτήτων Συκής, Ξινόβρυσης και Λαύκου στον Αναπτυ¬ 
ξιακό Σύνδεσμο. 

4. Τις αριθμ. 16/1989, 2/1989, 15/1989, 22/1989 και 9/ 
1989 αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων Αργαλαστής, Μετοχιού, 
Μηλίνας, Προμυρίου και Τρικερίου αντίστοιχα, περί συστάσεως Ανα¬ 
πτυξιακού Συνδέσμου αντίστοιχα, αποφασίζουμε: 

1. (α) Διαπιστώνουμε τη νομιμότητα των αποφάσεων των Κοινοτι¬ 
κών Συμβουλίων Αργαλαστής, Μετοχιού, Μηλίνας, Προμυρίου και 
Τρικερίου που αναφέρονται στην παρ. 4 του σκεπτικού της παρούσας με 
τις οποίες συνιστούν Αναπτυξιακό Σύνδεσμο με την επωνυμία «Αναπτυ¬ 
ξιακός Σύνδεσμος της 2ης Γεωγραφικής Ενότητας κοινοτήτων Νοτίου 
Πηλίου». 

(β) Την υποχρεωτική συμμετοχή των Κοινοτήτων Συκής, Ξινόβρυ- 
σης και Λαύκου στον εν λόγω Σύνδεσμο 

2. Σκοποί του ανωτέρω Συνδέσμου είναι: 

(α) Η εκπόνηση χωροταξικού σχεδίου και η μελέτη προγράμματος 
ανάπτυξης της περιοχής. 

(β) Η υποβοήθηση των ΟΤΑ του Συνδέσμου στην καταγραφή και ιε- 
ράρχιση των αναγκών, στην αξιολόγηση των αναγκαίων έργων υποδο¬ 
μής και στον προγραμματισμό τους. 

(γ) Η δημιουργία ή η επέκταση Τεχνικών Υπηρεσιών και η στελέ- 
χωσή τους με το κατάλληλο Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό. 

(δ) Η μελέτη, κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση των έργων τε¬ 
χνικής υποδομής που θα τον αναθέτουν οι ΟΤΑ. 

(ε) Η προμήθεια μηχανημάτων και υλικών για την κατασκευή και 
συντήρηση των έργων. 

(στ) Η προστασία του περιβάλλοντος. 

(ζ) Η αντιπυρική προστασία της περιοχής. 


(η) Η μελέτη, κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση συστημάτων 
ύδρευσης και αποχέτευσης των ΟΤΑ. 

(θ) Η καθαριότητα καθώς και η συλλογή, η αποκομιδή, η διάθεση 
και η επεξεργασία των απορριμμάτων. 

(ι) Η προμήθεια και διαχείριση συγκοινωνιακών μέσων. 

(ια) Η μέριμνα για την εξασφάλιση |γης για την βοσκή των ζώων των 
δημοτών και η βελτίωση των βοσκοτόπων. 

3. Έσοδα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου είναι: 


(α) Εισφορά των μελών 2% επί τω|ν τακτικών εσόδων του προηγου¬ 
μένου έτους κάθε Κοινότητα ετησίως. 

(β) Πρόσοδοι από την περιουσία του Συνδέσμου. 

(γ) Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές από το Δημόσιο ή άλλο φυ¬ 
σικό ή νομικό πρόσωπο ή Οργανισμούς - Δωρεές ομογενών κ.λπ. 

(δ) Πρόσοδοι από τους φόρους, τέλη, δικαιώματα που επιβάλλονται 
υπέρ του Συνδέσμου. | 

(ε) Επιχορήγηση από τους φορείς του Δημοσίου Τομέα (άρθρο 1 παρ. 
6 Ν. 1256/82), για την εκτέλεση έργων, την κάλυψη διαφόρων δαπα¬ 
νών για την πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού του Συνδέσμου. 


4. Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται η Κοινότητα Μηλίνας λόγω διαφω¬ 
νίας των Συμβουλίων. | 

5. Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται δέκα (10) έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Βόλος, 18 Μαΐου 1989 

Ο Νομάρχης 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΙΑΤΡΑΣ 
I 
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